BAKKE GATA 



Nr. 3 

5 
6 
8 

10 
12 

1H- a 



Klasse C 
C 
C 

e 

c 
c 
c 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Bakk ega ta ru. 3 
bøt egne ig v 


, . — . ~ — 


Eier 1970 Frost, Ola 

Takst kr, kO 000 Areal tomt 268 bygninger 

Bruk Bolig 


m J 


Oppfart tidligst senest 


omkring 


kjent 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 


Oppr- bruk 


Plant ype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein« avskallet 
Vegger Tømmer, liggende faspanel 

Tak Valmtak, skifer 


Kjeller 

Under hele huset 


Ekstener Jevnt fordelte T-post vinduer m. flat prof. omr, Bredt 
overstykke, overbord på konsoller* To-fløyet fyllingsdør 
ni * overvindu» 

Interiør 

■ 


Gårdsplass, Forhage f usel t, trapp m. smi j ernsrekkverk . 
Uthus 


Ombygging 

1973 , Kommunalt møte på tomta. Vedtatt nybygg 


Tag n i n g e r, opp målinger 

■ 

* • 

j 




Ønskelige forandringer 

■ 




Omgivelser 




Positive 


-> 


VedUkeholdstilstand C 
Antikvarisk tilstand C 
Ark i takt ur vurdering B 
Miljøvurdering B 


* 


Prioritering C 




Dato 1.6.1975 

Sign J.T. *m^*+ 



Gata n ' 

Bakke-a ta 


nr 3 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

i 




Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 

■ 



Reguleringsplan 
TH hinder 
for bevaring? 



Fremtidig* planar 



ANI 1 K VAK Ib R, H fcLi 1 bTE R FUR TRUNDMtlM 


Dc Dy y lac 


. 

Gate Bakk ega ta nr , 5 
Betegnelse 




Eier 1970 Halvorsen, Magnus 

Takst kr, 38 0 00 Areal tomt 222m^ bygninger lOOm 2 bakbygn. 52 111 2 
Bruk Bolig 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 

i 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein hel 

*— Tømnex* , lidende Jaspanel 

Tak Valmtak, skifer 


Kjeller 

Under hele huset 



Eksteriør T~post vinduer m # hele ruter . Kraftig orar. m, overbord 
som bue- og trekantf elter* Rikt utskårne, To- f løy et inng.dør 
m, trekantportal. 
Interiør 



Gardsplass, Forhage , trapp m. smi jernsrekkverk. 
Uthus 



Ombygging 

1873 12/3 Se prot« 

1969 W.C. innst, i 1. og 2. et. 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 

VedNkeholds tilstand B-C 

Antikvarisk tilstand B 

A r k rtekt u r v urdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 





Dato 


1.6,1975 




Sign 





Gate Bakkegata 




nr. 5 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 


• 




Kilder 


Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 




Bebyggelse 


Gate Bakk ega ta 
Betegnelse 


nr. 6 




Eier 1970 Ranum Olav T. 

Takst kr, kO 000 Areal tomt 20*W, 

Rnlk BO li ff 


bygninger 


m 3 


Oppfart tidligst 


senest 


omkring 


HJIHT 

Siste brann Tidligere branner 




ANUtT 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


piantype Vinkelhus 






Hovedmål 




Etasjer 2 



Grunnmur 
Vegger 


Pusset 
Térhmer , 


stein, hel. > 
stående panel 


Kjeller 


Tak 


Sal t ak 


m* valm. i vinkel 


Under hele huset 



Eksteriør Enkelt utstyrt fasade nu to -fags vinduer , tre ruter 
i faget. Flat omr amming. Inng.dør ni é tre felter t fyllinger, 
overvindu, trapp med nyere smi jernsrekkverk* 

Interiør 

Gårdsplass, Forhage , heller, gras, velstelt 
umus To et., pulttak, bebodd, bra. 



Ombygging 



1873 27/3 Se prot. (BA) 
1882 Uthus forandret 



Tegninger, oppmålinger 







Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand B 




Antikvarisk tilstand B-C 




Arkitekturvurdering B 




Miljøvurdering B 








Prioritering C 




Dato 1 • 6 * 1975 




Sign J* T » 



Gate bakke ga ta 



nr/ 6 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /re v et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


'-'Vt-I»-*». V» ti Lr CJ. 


8 

nr. ° 


J 


Eier 1970 
Takst kr. 


Larsen, Øystein 
80 000 Areal tomt ^75 m! 


bygninger 


rn 


Bruk 


Boline, forretning i k.ieller 




Oppført 


tidligst 


senest 


omkring 


KJEMT 

Siste brann Tidligere branner 




*MT*IT 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr, bruk 


Plantype 


Vinkelhus 






Hovedmål 






Etasjer 2 | 


Grunnmur 


Pusset stein, hel. 




Kjeller 


I Vegger 


Tømmer, liggende faspanel 


Under hele huset 


Tak 


Valmtak, skifer 







Eksteriør Jevnt fordelte T-post vinduer in. flat prof ( omr. og 
løvsagarbeider under overbord og i felter under vinduer 12. 
Hor. bånd i etas je ski 11 ler, brys tn # panel i 1. et» 

Interiør En del eldre lister og dører. 

Gårdsplass, Heller, trivelig 

uthus To et. pulttak, ubebodd, dårlig. 



et 



Ombygging 



1873 27/3 - 6/8 Se prot. (BA) 
1878 25/9 - 2/10 Se prot. 
1881 23/11 Skur oppført 

1883 Forandring 

1884 Forandring 

1893 Hus oppf ♦ på ubebygd del (Bakhus) 



Tegninger, oppmålinger 



Ønskelige lo rand ringe r 


Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand 


B-C 


Antikvarisk tilstand 


B 


Arkitektur vurdering 


B 


Miljøvurdering 


B 


Prioritering 


c 



Dato 1.6*1975 
Sign J.T, 



Gate 



nr 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tid ligert bygning 
brent /revet 



Kultur- pe rsona I h isto rie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



- 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Bakkegata nr 12 

Betegnelse 


Eitr 1970 A une, Alexander 

Takst kr. ^5 000 Areal tomt 203m 2 bygninger 

■ — T n r -hi ™-™ ■ a. bW Hill. - — ■ ■ ■ ( ■ J x JJ 

Bruk Bolig 


m ? 


Oppført 1886 tidligst senest 


omkring 


KJEMT 

Sisla brann Tidligere brenner 


ANT ATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr, bruk 


Plan type 




Hovedmål 


Etasjer 2 


wrunnmuf J- nost; L jjjux , iifc? x • 

Vegger Tømmer, stående panel» 


Kjeller 

Under be le huset 


Tak Valmtak , tegl , kobbhus 
Rennekasse på konsoller 




Eksterier Tof agsvinduer i grupper, flat 


omramming 


Interiør 




Gardsplass, Gras, grus, trang, men trivelig, 
Uthus Ingen 


Ombygging 

1886 Huset oppf * 

1912 Forandring 

1952 To balkonger oppf. 

- - — 


Tegninger, oppmålinger 




Ønskelige forandringer 

• 




Omgivelser 




Positive 


■i 


Vedlikeholdstiistand 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitektur vurdering C 
Miljøvurdering B 

Prioritering C 




Dat o 1.6.1975 

Sign J • T ■ 



Gate 


Bakk ega ta 


nr, 12 


Eldre 


bilder 


Foto 









Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige plener 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Bakkegata 

Betegnelse 



nr. 



Ik a 



Eier 1970 Petersen, Peder 

Takst kr. 4 5 000 Areal tomt l?Om! bygninger 89 m 3 
Bruk Bolig 



Oppført 



tidligst 



senest 



omkring 



KJEMT 

Siste brann 



ANT AJ1 



Tidligere branner 



Byggherre 
Arkitekt 



Oppr. bruk 



Plantype 



Hovedmål 



Etasjer 2 



Grunnmur 
Vegger 



Pusset stein, hel 

Tømmer , liggende fas panel* 



Tak Va lm tak, skifer 

Renne på utskårne konsoller 



Kjeller 

Under hele huset 
K j ell erle iligne t 



Eksteriør T-post vinduer, delv. i grupper. Flat prof* omramming 

m. overbord på utskårne konsoller. Løvs agarb eider . Hor. 

bånd under vinduer i 1. og 2. et. Brysningspanel i l#et 

Interiør 



Gardsplass, 
Uthus 



Heller, gras, trivelig. 



Ombygging 



1896 Byggeannu 
1899 1/3 Se prot. 
1915 Forandring 



Tegninger» oppmålinger 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Positive 



Vødfikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand B-C 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering A-B 



Priorl*ering 



Dato 



1.6.1975 

J.T. 



Gate lakkegata 



nr 



14 a 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brant/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Framtidige plener 




